prof. VII Państw. Gim. i Lic. im. A. Mickiewicza w Krakowie 


zmarła dnia 21 maja 1948 r. po długich i ciężkich cierpieniach, opatrzona św. Sakramentami 


Pogrzeb odbył się dnia 22 maja 1948 r. w Myślenicach. 


NABOŻENSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie 


we wtorek dnia 15 czerwca 1948 roku o godzinie 8 rano w kosciele 
SS. Dominikanek na Gródku 
o czym zawiadamiają: 


Koleżanki i Koledzy VII Państw. Gimn. i Liceum w Krakowie. 


ZAKŁAD POGRZEBOWY 
ONUFREGO FIUTA Drukarnia Związkowa w Krakowie, ul. Mikełajska 13 


Kraków, ul. Grzegórzecka L. 7 — Telefon 509-56 


